INA. KAROL WIMMER 


kierownik Warsztatów Mech. „Społem“, b. długoletni dyrektor Fabryk Tow. Akcyjnego 
„Radziwiłł -Wimmer-Żeleńscy“, b. naczelny dyrektor Zakładów przemysłowych ks. Romana 


Sanguszki w Tarnowie 


ur. w r. 1878 w Niepołomicach, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 31 grudnia 1946 r. w Krakowie 
Pogrzeb odbędzie się dnia 4 stycznia 1947 r. o godz. 229 po pol. z kaplicy na cmentarzu podgórskim, o czym 
zawiadamia: 


Dyrekcja i Rada Zakładowa Oddziału Rolniczego „Społem” 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę 8 b. m. o godz. 8 rano w kościele paraf. św. Józefa w Podgórzu przed ołtarzem 
Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 


Pierwszy Zakład Pogrzebowy 


He Gm 
Kraków, Bl. Brodziśskiego 7, przy starym moście Tel. 570-71 
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